Um novo conceito para todos que usam No Break (este é um anúncio 
de um novo produto) 


Nós construímos No-Break personalizado com recurso de transição 
Sem-Falhar. 


Oferecemos duas opções para aprimorar seu sistema No-Break. 


Opção 1. No-Break personalizado com recurso de transição Sem-Falhar 
projetado para suas necessidades. 


Opção 2. Atualize seu sistema NO-Break com nosso recurso de 
transição Sem-Falhar. E não se preocupe, você não perderá sua 
garantia do No-Break. Nosso recurso de transição Sem-Falhar, funciona 
em APC, INTELBRAS, SMS em qualquer produto No-Brake. 


Configuração 
basica de 120V ou 220V 






Tomadas de energia para o seu computador, 
impressora, modem, telefone, eletrodomêsticos, 
cameras de segurança, ou outros dispositivos 


No Break-CA 
Casa-CA 


Gasa-CA No Break-CA 


Diagrama de Edgar Martinez 
Date: 01/09/2021 
Ligue-nos para uma visita e orçamento. 


Celular e WhatsApp 79-99690-3567 
Patente pendente 


Se o No-Break queimar ou parar de funcionar”? 


Se o No-Break queimar ou parar de funcionar após o retorno da 
corrente da casa. Nosso recurso de transição Sem-Falhar 
assume e a energia é instantaneamente para os dispositivos 
conectados, para ver é para acreditar. 


Se o No-Break queimar ou parar de funcionar?. 


Casa-CA 


No Break-CA 


Tomadas 


No Break-CA 
Casa-CA 





Diagrama de Edgar Martinez 
Date: 01/09/2021 


Ligue-nos para uma visita e orçamento. 
Celular e WhatsApp 7/9-99690-3567 
Patente pendente 


